शासन 
NKA 


छत्तास 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


DOOD 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 175 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 - ज्येष्ठ 4, शक 1940 


चिकित्सा शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 21 - 10 / 2008 / नौ / 55 - 4. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल , एतद्वारा , छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अलिपिक वर्गीय ( संचालनालय चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित ) तृतीय श्रेणी 
सेवा भर्तीनियम , 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 


अनुसूची - एक में , सरल क्रमांक 81 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


6682 


तृतीय श्रेणी 


2800 


लीनियर 
एक्सीलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


5, 200 - 20, 200 
( पे मैट्रिक्स लेवल - 7 ) 


अधिष्ठाता / 
प्राचार्य 


83 . 


08 


- तदैव 


2800 


कोबाल्ट थेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


___ 2800 


- तदैव 


5 ,200 - 20, 200 
( पे मैट्रिक्स लेवल - 7) 


84. 


___ 04 


04 


ब्रेकीथेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


-तदैव 


2800 


- तदैव 


5, 200 - 20, 200 
(पे मैट्रिक्स लेवल - 7 ) 


349 


350 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 मई 2018 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(7 ) 


85 . 


____ 06 


- तदैव 


2800 


सीटीसेमुलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


- तदैव 


5, 200 - 20, 200 
( पे मैट्रिक्स लेवल - 7 ) 


86 . 


06 


- तदैव 


2800 


मोल्ड रूम 
टेक्नोलॉजिस्ट 


2800 


- तदैव 


5,200 - 20,200 
( पे मैट्रिक्स लेवल - 7 ) 


87. 


- तदैव 


2800 


- तदैव - " 


मेमोग्राफी 
टेक्नीशियन 


5, 200 - 20, 200 
( पे मैट्रिक्स लेवल - 7) 


2. 


अनुसूची - दो में , सरल क्रमांक 81 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 
अनुसूची - दा 


( 1 ) 


___ (2 ) 


(3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(7 ) 


12 


100 % 


लीनियर 
एक्सीलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


08 


100 % 


कोबाल्ट थेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


100 % 


ब्रेकीथेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


100 % 


सीटीसेमुलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


100 % 


मोल्ड रूम 
टेक्नोलॉजिस्ट 


___ 01 


100 % 


मेमोग्राफी 
टेक्नीशियन 


अनुसूची- तीन में , सरल क्रमांक 74 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 


( 1) 


( 2) 


( 5 ) 


(6 ) 


- - 


" 15 . 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


लीनियर 
एक्सीलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


( 1) जीवविज्ञान , रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी / ( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण, 
( 2 ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 

पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 

पंजीकृत होना चाहिए . 
( 4 ) शासकीय संस्था से लीनियर 

एक्सीलेटर मशीन का एक वर्ष 
का कार्यानुभव . 


( 1) अधिष्ठाता / प्राचार्य 

- अध्यक्ष 
( 2 ) संयुक्त संचालक एवं 
अधीक्षक 

- सदस्य 
( 3) अनुसूचित जाति / . 

अनुसूचित जनजाति 
प्रवर्ग का सदस्य 

- सदस्य 


माहिए . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मई 2018 


350 ( 1 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


( 6 ) 


( 4) विभाग के राजपत्रित 

अधिकारी का एक 
प्रतिनिधि 

___ - सदस्य 
(5) प्रशासकीय अधिकारी 

- सदस्य - सचिव 


76 . 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


- तदैव 


कोबाल्ट थेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


(1 ) जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी / (10 + 2) परीक्षा उत्तीर्ण. 
( 2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 

पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3 ) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 
___ पंजीकृत होना चाहिए . 
( 4) शासकीय संस्था से कोबाल्ट थेरेपी 

मशीन का एक वर्ष का कार्यानुभव . 


77 . 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


- तदैव 


ब्रेकीथेरेपी 
टेक्नोलॉजिस्ट 


(1 ) जीवविज्ञान , रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी / (10 + 2) परीक्षा उत्तीर्ण. 
( 2 ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 
___ पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3 ) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 

पंजीकृत होना चाहिए. 
( 4) शासकीय संस्था से ब्रेकीथेरेपी 

मशीन का एक वर्ष का कार्यानुभव . 


78 . 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


- तदैव 


सीटी सेमुलेटर 
टेक्नोलॉजिस्ट 


(1 ) जीवविज्ञान , रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी/ (10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण. 
( 2 ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से एक्स - रे टेक्नीशियन 

पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 

पंजीकृत होना चाहिए. 
( 4) शासकीय संस्था से सीटी सेमुलेटर 

मशीन का एक वर्ष का कार्यानुभव. 


79. 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


- तदैव 


मोल्ड रूम 
टेक्नोलॉजिस्ट 


( 1 ) जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी / (10 + 2) परीक्षा उत्तीर्ण . 
( 2 ) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 

पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 

पंजीकृत होना चाहिए. 


350 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 मई 2018 


- 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 4) शासकीय संस्था से मोल्ड का 

का एक वर्ष का कार्यानुभव . 


80 . 


18 वर्ष 


35 वर्ष 


- तदैव - " 


मेमोग्राफी 
टेक्नीशियन 


(1 ) जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र एवं 

भौतिकशास्त्र के साथ हायर 

सेकेण्डरी /( 10 + 2 ) परीक्षा उत्तीर्ण, 
( 2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था 

से एक्स -रे टेक्नीशियन 

पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए. 
( 3) राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से 

पंजीकृत होना चाहिए. 
( 4) शासकीय संस्था से मेमोग्राफी 

मशीन का एक वर्ष का कार्यानुभव. 


९ 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. के . टण्डन, अपर सचिव . 


नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2018 


क्रमांक एफ 21 - 10 / 2008/ नौ / 55 - 4. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 17 मई, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. के. टण्डन, अपर सचिव . 


Naya Raipur, the 17th May 2018 


NOTIFICATION 


No. F 21- 10 /2008 /Nine/55 -4 . — - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh 
Medical Education Department Non -Ministerial (Related to Directorate Medical Education Department) Class- III 
Service Recruitment Rules, 2015 , namely : 


AMENDMENT 


In Schedule of the said rules , 


1. 


In Schedule-I, after serial number 81 and entries relating thereto, the following shall be added , namely : 


____ (1) 


(2) 


(5 ) 


(6) 


(7) 


" 82 . 


Class - III 


2800 


Dean /Principal 


Linear 
Accelerator 
Technologist 


5, 200 - 20 , 200 
( Pay Matrix Level- 7) 


83 . 


08 


- do 


2800 


- do 


Cobalt 

Therapy 
Technologist 


5, 200 - 20, 200 
( Pay Matrix Level- 7 ) 


E 


TITE T15147 , fenich 25 HŞ 2018 


350 ( 3 ) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


Class - III 


2800 


Dean /Principal 


Brachytherapy 
Technologist 


5 ,200 - 20 ,200 
(Pay Matrix Level-7 ) 


85 . 


-do 


2800 


CT Simulator 
Technologist 


5,200 -20,200 
(Pay Matrix Level -7 ) 


86 . 


06 


-do 


2800 


Mold Room 
Technologist 


5,200 - 20 ,200 
(Pay Matrix Level-7 ) 


87 . 


-do 


Mammography 

Technician 


5,200 -20 ,200 
( Pay Matrix Level-7 ) 


2800 


2 . 


In su 


In Schedule- II, after serial number 81 and entries relating thereto, the following shall be added , namely : 
(2) (3) (4) 

(5) 

(6 (7) 


(1) 


“ 82 . 


12 


100 % 


Linear 
Accelerator 
Technologist 


83 . 


08 


100 % 


Cobalt 

Therapy 
Technologist 


84 . 


Brachytherapy 
Technologist 


100 % 


100 % 


CT Simulator 
Technologist 


86 . 


100 % 


Mold Room 
Technologist 


100 % 


87 . Mammography 

Technician 


3. 


In Schedule- III, after serial number 74 and entries relating thereto , the following shall be added , namely : 


- (1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


“ 75 . 


18 years 


35 years 


Linear 
Accelerator 
Technologist 


(1) Passed Higher Secondary ) 

(10 + 2 ) examination with 
Biology, Chemistry and 

Physics 
(2 ) Should be Trained in 

Radiotherapy Technician 
Course from Institute 
recognized by the 

Government 
( 3 ) Should be Registered with 

State Paramedical Council 


(1) Dean / Principal 

-Chairman 
(2 ) Joint Director and 
Superintendent 

-Member 
( 3) Member of Scheduled 

Castes Scheduled : 
Tribes Category 

-Member 
(4 ) One representative of 

Gazetted Officer of the 
Department 

-Member 


350 ( 4 ) 


O 


UTE 7761421, Galica 25 H 2018 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


(5 ) Administrative Officer 

-Member- Secretary 


(4 ) One year work experience 

of Linear Accelerator 
Machine from Government 
Institute . 


76 . 


18 years 


35 years 


- -do -- 


Cobalt 

Therapy 
Technologist 


( 1) Passed Higher Secondary / 

(10 + 2 ) examination with 
Biology , Chemistry and 

Physics 
(2 ) Should be Trained in 

Radiotherapy Technician 
Course from Institute 
recognized by the 

Government 
(3 ) Should be Registered with 

State Paramedical Council 
(4 ) One year work experience 

of Cobalt Therapy Machine 
from Government Institute . 


77 . 


18 years 


35 years 


- -do -- 


Brachytherapy 
Technologist 


(1) Passed Higher Secondary / 

(10 + 2) examination with 
Biology, Chemistry and 

Physics 
(2 ) Should be Trained in 

Radiotherapy Technician 
Course from Institute 
recognized by the 

Government 
(3) Should be Registered with 

State Paramedical Council 
(4 ) One year work experience 

of Brachytherapy Machine 
from Government Institute . 


78. 


CT Simulator 
Technologist 


18 years 


35 years 


- - do - - 


(1) Passed Higher Secondary/ 

( 10 + 2 ) examination with 
Biology , Chemistry and 

Physics 
(2 ) Should be Trained in 

X -ray Technician Course 
from Institute recognized 

by the Government 
(3) Should be Registered with 

State Paramedical Council 
(4 ) One year work experience 

of CT Simulator Machine 
from Government Institute . 


79 . 


18 years 


35 years 


- -do -- 


Mold Room 
Technologist 


(1) Passed Higher Secondary / 

( 10 + 2 ) examination with 
Biology , Chemistry and 
Physics 


ESTRAIG 21643 , ferich 25 HŞ 2018 


350 (5 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


(2 ) Should be Trained in 

Radiotherapy Technician 
Course from Institute 
recognized by the 

Government 
(3 ) Should be Registered with 

State Paramedical Council 
(4 ) One year work experience 

of Mold from Government 
Institute 


80. 


Mammography 18 years 

Technician 


35 years 


- - do - - " 


(1) Passed Higher Secondary/ 

(10 + 2 ) examination with 
Biology, Chemistry and 

Physics 
(2 ) Should be Trained in 

X -ray Technician Course 
from Institute recognized 

by the Government 
(3 ) Should be Registered with 

State Paramedical Council 
(4 ) One year work experience 

of Mammography Machine 
from Government Institute 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . K . TANDON , Additional Secretary. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


